AUTOVOX - Mod. RA 49 


NOTE DI SERVIZIO 


SOSTITUZIONE DEL GRUPPO SINTONIZZATORE. 

1) Togllere I'apparecchio dalla custodia asporlando 
le 8 will dl fissaggio. 

2) Dlssaldare dalla flangle dl commutazlone I fill 
provtnlanfl dal slntonizzatora (annotaro la loro poalz.). 

3) Togilero la duo vitl A a B (fig. 1) chc flaaano II 
aupporto del potenzlometro al slntonizzatora. dopo ave 
diaaaldato II fllo che college rinterrultora con II porta- 
lampada. 

4) Togllere le 3 viti che flsaano II smtonlzzatore 
aullo chaasls. 


SOSTITUZIONE Dl UN PULSANTE PER SINTONIA 
AUTOMATICA. — Par affattuare quaata aoalltuzlono 
* nacaaearlo aolo amonUra II frontalmo deH’apparec- 
chlo a pol procedere coma aegue: 

1) Splngere a fondo aimullaneamente. lino all'ag- 
ganclamento. tulti I taatl eccelto quello da aoatUuire. 

2) Allentare le vitl B e C Indicate netla parte infe- 
riore del dlsegno di fig. 1 . 



3) Sfilare la spina cilindrica (S) dl fermo del cinque 
pulaantl. 

4) Sfilare delicatamente il pulsante In questlone. 

Nal montore II nuovo pulsante eaegulra le opera* 
zlonl Inverse con I'accortezza dl agganclare bene la 
molletta dl rltorno dal tasto. 


n SOSTI|TUZION E DEL PULSANTE PER SINTONIA 

1) Togllere Papparecchlo dalla custodia. Si proceda 
indi come per la sostituzione dol pulsante per alntonla 
automatica sino ad operazlone 3) compreaa; indi si 
eaeguono le operazionl appreaao Indicate. 



a/ 


Fig. 2. 


2) Togllere le due vlti E (fig. 2) che flsaano II mec- 
canismo dl rlnvlo. 

3? Sfilare l| pulsante. 

Nei rlmontaro II nuovo tasto eaegulra la operazlom 
Inverse con I’accortezza dl mantenore parfatto paraiia 
llamo tra I'osse dal pulsante e quallo dal rlnvlo comae- 
dato dal medealmo. 


REGOLAZIONE VENTOLA. -- La regolazlone si el 
fettua solamente agendo su‘la vlte H (fig. 3). 

1) Allentare II dado dl bloccagglo. 

2) Regolare la vlte flno ad avltare glochl alia vanIM 
carcando dl ottanara la masslma scorravolezza da 
carrello sulla slltta. 


REGOLAZIONE CORSA DEL CARRELLO. Ta« 
regolazlone si effettua sulla vlte V (fig. 3). 

1) Agganclare II tasto slntonla manuals. 

2) Ruotare In senso orario la manopola di slntonli 
fino In fondo. 

3) Spostare opportunamente avantl o Indiotro li 
squadretta R (fig. 3) flno a che Is Quids postariora da 
carrello 0 si trovl alia dlstanza Indicate dalla fig. 3. 



SOSTITUZIONE DEL GRUPPO BOBINE ANTENN* 
E OSCILLATORE. 

1) Togllere I dadl che flssano gll scherml alia paras 
dl fondo dol slntonlzzatore. 

2) Sostltulra la parts avariata facendo attenzlo* 
cha I nuclei del alntonlzzatore Imbocchino a scorraw 
regolarmenta nolle relative boblne. 

3) Ognl sostltuzlone di nucleo va accompagnato aU| 
sostituzione della boblna accopplata e vlcaversa. Be- 
bina e nutleo vengono forniti. come materiale di rv 
cambio, chlusl In una stessa bustlna. 


SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE COMPLESSO 

INDICE. 

1) Togllere II rlcevitore dalla custodia. 

2) Togllere le due vitl F (fig. 2) che flssano II com. 
pics so. 

Per regolare Hnlzio corsa dell'lndice, basta alien- 
tare le vitl F menzlonata precedentemente e sposttn 
parallalamente II complesso Indlco nolle dlrezlone volull 
dail'opportuna asolatura del fazzoletto di datto com- 
plasso. Nall'eseguira quests operazlone fare alien- 
zlona cha I'lndlca. lungo la corsa, non vada sd tru'd 
contro lo schermo porta lampada o contro la seals. 



